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Вүхы оромуудаё яролетаримар, ногвдееты] 


БУРЯТ МОНГОПОЙ 


ҮНЭН 


ВКП(б)-эйн Б.М. Обкомой ба БМАССР- эй 
Верховно Соведэй Президиумэй орган 


АРНЫН БЇХЫ 


ХҮСӨӨРӘНЬ ХӘРӘГЛЭЕ! 


„Республика соохи машинно- 
тракторва станцивуудай хүдэл- 
мәри тухай“ БМАССР-эй Совнар- 
комой ба ВКЦ(б)эйн Обкомой 
Вюрогой тогтоод манай газетын 
мүнөөдэрэй вомерто толилогдобо. 
9вэ тогтоол с00, машинно-трактор- 
ла паркые зүбөөр ба хүсэдөөр 
тэрэглэлгэдэ зорюулагдалан, 
практвческа  хэмжээнбуулганууд 
эла тодоор заагдана. 

Олонхи МТС-үүдтэ тракторнуу- 
ай ажалайвь бүтөөсэ тон бага 
байва. Мүнөө оройн тарилгын ба 
пвр хахалалгын түлэг дунда, МТС 
бүхэнэй шахуу тракторнуудань 
хэдэн 0л00роо миин байха ушар- 
ууд үзэгдэнэ. Колхозуудай поли 
їээрэ тракторвуудай тон муугаар 
зжаллажа байһан фактнууд тухай- 
да манай селькорнууд үдэр бүри 
бәәнә. 

Тракторна хүдәлмәриин планиие 
дүүргәлгәэр түрүү ябаһан МТС- 
үүҳэйшье практикада серьезно 
дүтуунууд бии. Ушарань, зарим 
травторна отрядууд муугаар хүдэл- 
мәрилжә байгаашье һаа, түрүү 
збзгшалай арада далдалагдана. 
Тиихәлә, эдэ МТС-үүдэй (Б-Куда- 
риин ба бусад) дирекци болбол 
дундуур Тооё хаража, һанзагаз 
зизраад, гәэгдәгшэд тушаа 
авхаралаа багаар табина. Нилээд 
олон МТС-үүдэй хүтэлбэрилэгшэд 
болбол газар хахалалгын эхилһән- 
їз9 хойшо, мүнөө хүрэтэр трак- 
торва паркын хүдәлмэриие һайжа- 
рүүлжа шадзагүй байһан аад, 


хүндэгүй элдәбын шалтаг барижа, 
зәмәеә бәөвһәэн зайлуулхые 
һәдәвәд. 


#Жәшәәлхәдә: Закаменай, Үшөө- 
тын, Гашайн М1С-үүдтэ трактор- 
ва хүдәлмәриин планиие дүүргэ- 
жә байһан бригадавууд тон 
үевөхэв. Теәл, дурсагдагша МТС- 
Їүдэй директорнүүд хадаа,горючи 
ба запасной частьнуудаар дутамаг 
байһавһаа, тракторнууд муугаар 
хүдэлмэрилнэ гэжэ шалтаг барина. 
Селенгын, Үшөөтын ба бусал МТС- 
үүд хадаа тракторна паркые зү- 
(вер ашаглаха техническ9 зааба- 
риле сахяагүй, харин әнәәндә 
айша хэрэгээр хавдаһен ушар- 
һвавь, подшипнигууд саг үргэлжэ 
айлана. Зүгөөр, элә МТС-үүдэй 
үтәлбэрилэгшэд болбол трактор 
08 машинада һаланаар, харюусал- 
гагүйгөөр хапдаха 
тәмәсәхын орондо, полшипнигуудта 
шудхаха баббит эрижэ, Совнарком 
ба Наркомземдэ телеграммавуудые 


үдәрһөө үдәртә эльгээдэг байгаа. 


Тракторвуудта техвическэ 
харуулалгые эмхидхээгүй ушар- 
Ма, механизмын · частьнуудые 


эдөвгээд гү, али эбдээд, тәдәниие 
пәвә частьвуудаар һәлгәдәг, пимә 
буруу практивые саашавь үргэл- 
вэтүүлхэ гәһән һәдәлгәтәй эрид 
шавгаар тэмэсэхэ хэрэгтэй. 


ИТС-үүдэй тракторна паркын 
муугаар ажаллажа байһавай гол 
шалтагазн болбол —тракторист- 
шуудай дувда ажалай бэхи дисцип- 
инэ үгы, саг үргэлжын техни- 
хескә харууһалга эмхидхэгдээгүй, 


түдэлмэрийн тодорхой график 
з0хёогдоогүй ба полит-масеова 
хүдэлмәри ба социалистическә 


иревновани үргэнөөр дэлгэрүүлэг- 
ївэгүй байһандавь байна. Тэрэшэ- 
эн, өөһэдтөө бии байдан арга- 
падабаринуулаа бүрин хәрәглә- 
зэ шаданагүй. 


Тракторнуудай үндэр бүтөөсэ- 
Вүүдые туйлахын тулада шухала 
эр условиие хангажа шадаһан 
түрүү МТС-үүд һайназр хүдэл- 
їүрїлнэ. эшәэнь, Селенгын МТС 
Пиректорынь нүх. Ц. Гармаев, 
Палагша механик нүх. Найданов) 
уве хабарай орос ото культу- 
ийүудай тарилгые майн 1 хүрә- 
Вр дүүргэмсээрээ, әртын пар 
малалгын ба оройн культура- 
Е/үдыв тарилгын тодорхой график 
180 он байна. Тәвдә трактор- 


АМЕРИКАНСКА САМО 


Їошиэйтед Прессын мәдәэсә- 
їнэ! ё оор, ворвежскә тугтай 
Гарав“ пароход 100 са- 


коет тээжэ, Франци тээшэ тама- 


һүүләй мэдээсэл 


ТЭЭШЭ ЭЛЬГЭЭЛГЭ 
Нью-Йорк, яюниин 2. (ТАСС). | ралгада гараба. Энэ 


нуудта технвческэ харууһалгые 
дайнаар эмхидхэжэ, зарим часть- 
нуудые өөдөө бүтөөдәг болоо. 
Әвәэвәй результадта, тракторна 
паркыв бүхы хүсөөрәнь хүдэлгэ- 
жә, мүнөө пар хахалалгые 
дүүргәхә болоһон ба 9 тонно 
горючи эковомилоо. 

МТС бүхәвдә тракторнуудай 
техническэ харуулалгын заабариие 
нараар сахилгын асуудалыё онсо 
шухалашалан табихаар саг болоо. 
Тракторна отрядуудта техническэ 
һуралсалые үргәвөөр эмхидхэхэ 
шухала. Манай гүрэн болбол МТС- 
Үүдээр дамжуулан, социалисти- 
ческэ хүдөө ажахые эрхим классай 
машинануудаар зэбсәглэвэ. Тэдэ 
машинануудые зүбөөр ба хүсэдөөр 
хәрэгләхын ба гамнахын орондо, 
тэрээндэ харюусалгагүй, һаланаар 
хандалга хадаа гэмәтә ябадал 
мүн байһыень тракторист бүхэн- 
дә ойлгуулха хэрэгтэй. 


Бурат-Монголой 00ком ба Сов- 
нарком өөрынгөө тогтоол соо трак- 
торна бригадын бригадирнуудай 
ба МТС-үүдэй ахалагша механи- 
гуудай үүргэ ба харюусалгые 
тээшэлүүлхэ шухала гэжэ заана. 
Тракторна бригадын бригадирнуу- 
дыв томилходоо хайша хэрэг хан- 
даха ба системэгүйгөөр Їэлгэхэ, 
эсэстэ, тәдәниие тоохогүй ябадал 
болбол тракторна бригадын 
ажалай эмхиие лэ һандаргаха бай- 
Мань элитә! МТО-әй ахалагша 
механигуудай зүгһөө, тракторна 
бригадануудта ябахадаа, миил 
тракторнуудые заһаашад болон, 
айлшалаад үнгэрдәг ушарнууд 
үсөөн бэшэ үзэгдэнэ. Үнәндөө 
хадаа, МТС-эй тракторна паркын 
һаадгүй хүдэлмэрийн хангалгые 
шиидхэхэ центральна фигуранууд 
болбол ахалагша механигууд ба 
бригадирнууд мүн! 


Машинно-тракторна паркын хү- 
Дэлмэрине һайжаруулха тушаа 
хэмжээябуулгануудые бзелүүлхә 
зуураа, ургаса хуряалгада бәләд- 
хэлые мартажа 0огохогүй. Обком 
ба Совнарком болбол пар хахалал- 
гын планине дүүргэхэ, машинно- 
сенокосно отрядуудай хүдәлмә- 
рние, комбайн ба молотилкануу- 
дай ремонт дүүргәхын тулада, 
дары хэмжээ абахыень Наркомзе- 
мые, ВЕКІ(б)-әйв АК ба аймгүй- 


ябадалтай | сәдкомуудые, МТО-әй двректор- 


нүүдые уялгалаа. 


Ургасые саг болзор соонь, эмхи- 
тэйгээр хуряажа абалга болбол 
тэрээндэ һайнаар бэлэдхэлгые эри- 
нә. Теэд, даб дэрээ энээн тушаа 
анхарал тон багаар табигдана. 
Илангааа, хуряалгын машина, 
зөбсэгүүдэй ремовт угаа муугаар 
ябуулагдана, Мүнөө жэлэй ургаса 
хуряалгада ажаллаха  комбай 
нүудай миил 25 проц. ремонтлог- 
доо. Үбї» ба таряа хуряалгын 
бусад машинануудай (сноповязал- 
ка, сенокосизка, жатка, морин 
тариуулнууд г. М.)ремонтын әхил- 
һән тухайда мэдээ Наркомземдэ 
үшөө лә үгы байна. 


Селев-Думын, Цаган-Усанай, 
Үшөөтын МТС-үүдтә комбайнууд 
ба хүдөө ажахын бусад машина- 
нууд үнгэрэгшэ намар поли дээ- 
рәһээ суглуулжа асарагдаһан саг- 
һаа хойшо, мүнөө хүрэтэр газаа 
бутаржа ба жэбэржэ хэбтэнэд. 
Шухала хэрэгтэй частьвуулань 
үригдэжэ, үгы болохо ушарнуул 
гарана. Тәдәниие хадагалха ба 
гамнаха тухай хэншье знхарна- 
гүй. 


Ушар иимәһээ, машинно-трак- 
торна паркые бүхы хүсөөрәнь 
хүдэлгэхын зорилгоор, МТО бүхэн 
мүнөөдәр тунхаглагдаһан, 
ВКИ(6)-эйн Бурят-Монголой 06бко- 
мой ба Совнаркомой тогтоолыє 
өөрынгөө үдэр бүрийн хүдэлмэ- 
рийн программа болгон, энээнтэй 
зохилдуулан ажалаа үндэїөөрэнь 
шэнэдхэн табиха уялгатай. 


ЛЕДУУДЫЕ ЕВРОПА 


хадаа дай- 
най эхилһәвһәә хойшодохи үедэ 
Англи ба Францида самоледуудые 
үгэлгын тон ехэхэн парти болоно 
гэжә агентство заана. 


УРИҺАЛАМЖА ЗАХИГШАД ОБЛИГАЦИНУУДАА АБАНА 


2-дохи|дана. Олонхн заводууд, фабриканууд 
учрежденинүүдтә 
бүрин үгтөө. 

Мүнөө үгтәһән облигацинууд хадаа 


облигацинууд 


июлиин П-нәй үдэр Ленинград дээрэ 
| 588020 шүүбэриин тиражда хабаадал- 


9ФөФөөөөсс2006 

: 1940 оной 

2 ИЮНЬ Гурбадугаар табанжэлэй 

ў 4 гаргалгып уриһаламжын облигацинуу-|ба 

Ч дые захигшадтань үгэлгэ бүхы пред- 

< 2 приятинууд ба учрежденинүүдтэ ябуу- 

2 вторник Я лагдажа байна. Хүдэлмэришэд ба слу- 

$ № 127 (3128) : жащинарта облигацинуудыень үгэлгэ 

майн хоёрдохи хахадай заработна хү- 

Зөөвөөөөөлөгөөөөд2 ләһые үгэлгэтэй нэгэн доро ябуулаг-!саха юм. (ТАСС) 

бзи 10 муша, | 


Республика соохи машинно-тракторна станцинуудай хүдэлмэри тухай 
БМАССР-эй Совнаркомой ба ВКП(0)-эйн Обкомой Бюрогой тогтоол 


Мүнөө жэлэй хабарай тарилгын | бұтөөсын нормонууд ба ажалайнь 
кампаниин үедэ машинно-трак- | түлөө! тухайда 1989 оной мар- 
торна станцинуудай хэһэн хүдэл-|тын 8 үлэрэй тогтоолнууд) удхые 
мәриин уридшалалгын дүнгүүдые| мүнөө хүрэтэр ойлгоогүй, мүн 
гүбшэн хэлсээд, БМАССР-эй Сов-|тэрэшэлэн тэдэнэр болбол, трак- 
нарком ба ВЕП (6)-эйн 06бкомой | торна паркын амжалтатай хүдэл- 
Бюро болбол тракторва паркын | эрийн үндәһә һууринь ба тов 
амжалтатайгаар хүдэлмәрилхын | шухала условинь хадаа -—– үйлэдбә- 
тулада бүхы условинууд бии бай-| риин Лайн дисциплинэ байгуулха, 
башье Маань, олонхи МТС-үүдэй|МТ0-8й машинно-тракторна пар- 
тракторна парк болошогүй муугаар | кын техническә ашаглалга ба 
ажаллана гэжэ тэмдэглэнэ. харуулалга тухай завбарийе 

Бүхы республика соо хабарай | наряар сахиха ябадал мүн гэжэ 
тракторна хүдэлиэрийн план 96,4 ойлгоодүй байна--гэжэ БМАССР- 
процент дүүрээд байхадань, доро | эй Совнарком ба Обком ТОДО- 
заагдаһав МТС-үүд: Закаменай|руулна. 

(директорынь вүх. Цыбиков);| Энээнэй результадта, МТО-эй 
Үшөөтын (директорынь нүх, | директорнүүд ба ахалагша механи- 
Ильченко); Цаган-Усавай (директо- | гууд болбол Наркомзем, ВЕП(б)-эйн 
рынь нүх. Вузьмин); Бичурын | АК ба аймгүѓсэдкомуудай 
(директорынь нүх. Ветошников); | хайша хэрэгээр хандаһан ушар- 


Хориин (директорынь нүх. | һазвь,техническә харууһалгын эле- 
Васильев); Хэжэнгын (әнээнәй | мевтарна заабариие тоонгүйгөөр, 
урда тәэхи директорынь нүх. {| харин тракторнуудай авалгүй 
Абогалдаев); Чесанын (директо-| миин байлгые усадхаагаар хэмжээ- 
рынь нүх. Нимаев); Н.-Брянска | вүүдые абахадаа, —тракторнуудта 
(директорынь нүх. Петрикей); | үдәр бүриин нарон харуућһалга хан- 
Баргажанай (директорынь нүх. |гажа ба саг соонь тоһолжо, часть- 


Тимофеев): Итанцын (энэнэй урда | нуудай элэхэ ба эбдэрхэ ябадалые 
тәэхи директорынь нүх. Мезевин) | зогсоохын оровдо, миил шэнэ часть- 
ба Ивозгын (директорынь нүх | вуудаар һәлгээд ябадаг байгаа. 
Нетесов) М10-үүд хабарай трак-| Тракторнуудай подшипнигууд 
торна хүдэлмэрийн планиие орой- | соохи баббитые хайлуузһав ушар- 
доо 40-60 процент дүүргээ. вууд хадаа, подшипнигуудта баб- 
Хабарай тракторна хүдэлмәриин | бит шудхахадаа ба обкатка хэхэдээ 
планиие дүүргэлгээр түрүүн { техническэ заабариие сахяагүйнь 
ябалан МТО-үүдэй хангалтатай | сэхэ результат мүн, тэрэшэлэн за- 
хүдэлмэри хадаа, нэгэ зарим бри-| римдаа (Гашайн, Селен-Думын, 
гадануудай лэ эрхим хүдэлмәриин | Үшөөтын ба бусад МТС-тэ) тракто- 
результат болоно, үлэгшә брига- | рай двигателвин картер соонь тоћо 
хануудавь муугаар ажаллана; | хэнгүйгөөр ажаллаЛанай результат 
эвә факт болбол мүнөө хабар | мүн гэжэ, Совнарком ба Обком 
бүхыдөө тракторнь паркын |тодоруулна. 
хангалтагүйгөөр хүдәлмәрилһә-| Тэрээнтэй хамта, Совнарком ба 
ниие гэршэлнэ. Шэшээнь, дунда | Обком болбол мұнөө хүдэлжэ бай- 
зэргээр, нэгэ условно трактораар ү һан тракторна паркые ба хүдөө 
151 гевтар зөөлөн хахалалга хвћән | авахын прицепной машинануудые 
Б.-Кудариин МТС-ын (директорынь | хэрэгләлгә олонхи МТО-үүдтә 
нүх. Воробьев) 16 тракторна (изангаяа муугаар табигданхай гэ- 
бригадавуудһаа 4 бригадавуу-| жэ тэмдэглэнэ. Шэшээлхэдэ, Киро- 
дайвь нэгэ тракторай бүтөөсэнь | вәй нэрэмжэтэ колхозой поли дээ- 
130 гектарһаа дээшэ гарахагүй| рә ажаллажа байгаа, Үшөөтын 
байна, ЛМ 4 бригада (бригадир | МТС-эй тракторна №1 бригадын 
нүх. Агафонов) нэгэ трактораар | (бригалирынь нүх. Доржиев) нэгэ 
оройдоо 97 гектар хахалаа. тракторынь оройдоо 0,5 гектар 
МТС-үүдэй тракторва паркын | хэмжээтэй газар дәэрә тарилга хэжэ 
хангалтагүй хүдэлмәриин гол| байба. Тиихэдә, хажуудань тракто- 
шалтагаавь хадаа запасной часть-| раар хахалжа боломоор 30-аад 
нуудаар гү, али горючаар хүсәд | гектар газар бий байгаа; мүн 
хангагдаагүйһөө ба тракторнуу-|, Улаан Үшөөтэ“ колхозой поли 
дай ремонтын шанарай муу бай-|дээрэ ажаллажа байгаа бригадын 
Һавһаа болово гәжә, зарим айма- | (бригадирынь нүх. Вампилов) трак- 
гуулай партийна, советскә орга-| торвууд тарилга дәэрэ хойно-хой- 
вуудай хүтәлбвриләгшэд ба МТС. | нороон һубараал, бултадаа нэгэ 
үүдәй директорнүүд (8акаменай | газарта хахалжа ябаа, тиймэЛээ, 
МТС-эй директор нүх. Цыбиков, |али нэгэн тракторайгаа зогсоходонь 
Үшөөтын--нүх. Ильченко, | бусад тракторвуудавь бүгэдөөрөө 
Бичурын — нүх. Зайцев ба бусад) | миин байдаг байгаа. Тэрэшэлэн, 
хэлэнэ, тевд энэнь тиимэ бәшә. | Хонхолойн МТС болбол тарилга 
Тракторна паркын муугаар | хэгдэхэ газар бэлэдхээгүй байһав 
ажаллаһанай гол шалтагаан бол-| ушарїаань, трактсрна сеялкэнүүд 
бол, – ВЕП(б) эйн айкомуудай | хадаа тарилгын хүдэлмэрийн 
секретарьнууд, аймгүйеэдкомуудай | түлэг үедэ мийн байһан фактнууд 
түрүүләгшәнәр,Наркомзем ба тэрэ- | үзэгдээ. 
вэй үйлэдбэрийн территориальна| ВКЦ(б)эй айкомууд ба аймгүй- 
управлеви (вач. вүх. Дубровский, | сэдкомууд, МТС-үүдай ба колхозуу- 
главна инженер нүх. Беседин) ба | дай хүтэлбэрилэгшгд болбол трак- 
эсэстэ, МТС-үүдэй. директорнүүд | терна бригадын хүдэлмэрилэгшэдтэ 
хадаа, машинно-тракторва станци- | культурно-байра байдалай һайн 


нуудай хүдэлмэри ба үүргәтухай- | услови байгуулхын тула ямаршье 
да ВЕП(б)-эйн ЦЕ.гэй ба СОР | хэмжээнүүдые абаагүй ба нормаль- 
Союзай Совнаркомой тогтоолнуу- | на эдеэ хоолые эмхидхээгүй бай- 
дай (МТС-үүдәй хүдэлмэри тухай- | на. 

да 1989 оной январиин 13 үдэрэй 
ба МТС-үүдэй трактористнуудай | советек» органуудай хүтәлбәри- 


Зарим аймагуудай партийна ба 


Хабарай шалгалтын испытани. 
8 УРАГ ДЭЭРЭ: Улан-Урын № 2 Бургуулвин 7-дохи ,,Б“ класста ород хәлэнәй диктантын урок. 
(Пеетеревэй фото). 


ләгшәд, МТС-эй директорнүүд 
болбол полевой станүуд дээрэ 
басагад-тракторастнуудта түс тус- 
тань байра түхеөржэ үгәнэгүй, 
тиигээд тэдэ кадрнуудта хулиган- 
скаар хандаха ушарнуудые хара- 
жа байбашье, тэдэнэр хайша хэ- 
рэгээр хандана гэжэ, (Оовнарком 
ба Обком тусгаар тэмдэглэнэ. 
МТС-үүдтә полит-массова ба 
культурно-гәгәэәрэләй  хүдэлмэри 
тон хангалтагүйгөер табигданхай. 
Нилээд олон МТС-үүдэй 
замполидууд хадаа, нэгэ һаа ди- 
ректорэй үүргые дүүргээд ябана, 
үгы гәбәл тракторна бригаданууд- 
та полит-массова хүдэлмэри ябуул- 
хадаа, тэрэниие бүхы бригадын 
ба нәгә зарим трактористнуудай 


үйлэдбэриин аҗалтай холбожо 
ябуулнагүй, тиимәһәэ, зарим 
трактористнууд хадаа больше- 


вистекэ ургасын түлөө, колхозуу- 
дые бүхэжүүлхын түлөө тэмэсәл- 
дә өөрынгөө үүргые ойлгоогүй 
дээрэһәэнь, машинадаа һәланаар 
хандаха ба ажалай дисциплиные 
эбдэхэ ушарнууд үзэгдэнэ. Нилээд 
олон тракторна бригадануудта 
социалистическәэ соревновани фор- 
мальнаар эмхидхәгдээд, социали- 
стическэ уялгануудай дүүргэлтэ 
саг (011):42 шалгагданагүй, 
түрүү тракторва бригалануудай 
ба трактористнуудай олыт дэлгэ- 
рүүлэгдэнэгүй, олонхи МТС-үүд 
ханын газетые,һанахадаа лэ нэгэ 
гаргана ба өөһәдын актив үгы 
байна. 

МТС-үүләй машинно-тракторна 
паркын хүдэлмэрийе һайжаруул- 
хын зорилгоор, БМАССР-эй (ов- 
наркомой ба ВКШЦ(брэй Обкомой 
ТОГТООХОНЬ: 


1. ВЕПҚ(б)-эйн Зәдын ай. 
ком болбол хүдэлмэреө 
һайжаруулха тухайдавь заабари 
үгэхын тулада, Цаган-Усанай 
МТС-эй директор нүхэр Кузьми- 
нлие тракторва хүдэлмэрийн тү- 
лэг дувдуур, нэгэ һара соо 7 да- 
хин дуулажа ерүүлһән байна, за- 
рими азйкомууд ба аймгүйсэдко- 
мууд хадаа, МТО-э9й калрые 
партийваар хүтэлбэрилхын орондо, 
хэндашье хәрәггүйгөөр ба тон 
буруугаар, иигәжә хүтэлбэрилдэг 
байһыевь хараада абажа, энә 
практикые эрид буруушаан, МТС- 
эй хүдэлмэрилэгшэдтэ тон анха- 
ралтайгаар хандахыевь, хүнүү- 
Де сэгнэхэ ба мүн тэрэ зуураа 
төдэнэй өөһәдынь алдуунуудые 
заажа һургахыень, энә зорил- 
гоор МТС-эй хүдәлмәриләгшәдэй 
тусхай совешанинуудые эмхидхэ- 
хыевь, МТС-эй ба тракторна 
бригадада аймагай хүтэлбэрилхы 
хүдэлмэрилэгшэдэй гаралгые 
эвэ хэрэгтэ хәрәгләхыень ВКЦ(6)- 
эйн айкомүуд ба аймгүйсэдкомуу- 
дые уялгалха. 


2. МТС-эй директорнүүд,тэдэнэй 
замполидууд ба бусад хүтэлбэрил- 
хы хүдэмэрилэгшэд болбол үйлэд- 
бэриин планай дүүргэлтын ам- 
жалтые шийдхэхэ МТ1С-эй цен- 
тральна фигура — бригадирта 
хайша хэрэгээр хандажа, тэрэнэй 
авторитедые унагаадаг, тэрээнтэй 
зүбшэлсэдэггүй ба эрхим Һһайн 


бригадирнуудые урмашуулха 
тушаа өөрынгөө эрхые дүүрэн хэ- 
рэглэжэ шадэдаггүй байран аад, 
бригадира хэхэ ажалдань хамаа- 


ралсадаг, байгаа, ТиПМЭ- 
һәә энэ практикые тэс9- 
шэгүйдэ тоолохо. Тракторна 
бригадын бригадирнууд өөһэдтөө 


даалгалан хүдэлмэридэ дүүрэн эр- 
хэтэй хүтәлбәриләгшәд болон, 
ажалай дисциплинын түлөө, трак- 
торнуудай техническэ байдал ба 
тэдэнийеё зүбөөр хэрэглэхын 
түлөө, бригадынгаа тракторна хү- 
дэлмэриин планине дүүргэхын тү- 
лөө хүсэд харюусахаар, бүхы ус- 
ловинуудые тэдэнд хавгахыевь 
ВЕП(6)-эйв АК ба аймгүйсәдко- 
муудые, мүн тэрэшэлэн МТО-әй 
директорнүүдые ба тэдэнэй оро 
логшодые уялгалха. 

3. Машиные наряар харууһал- 
хе, тэрээндэ. ёһотоор хандаха ба 
бүри зааханшье дефект гараз 
һаань саг соонь зайлуүлха, кадр- 
нуудай техническэ Эрдэмыв дээшэ- 
түүлхэ ба рационализаторска 
дүрадхалнуудые үргэнөөр бэөлүүл- 
хэ гэһэн зорилготой попавинеска 
хүдэлөөн болбол механизмуудые 
үндэр бүтөөсэтәйгөөр ба үни 
удаан хүдэлгэхын түлөө тэмэсэ- 
ләй эрхим һайн зэбсэг мүн бай- 
башье, энә хадаа республика с0о0- 
хи трактористнуудай дунда дэл- 
гэрүүлэгдээгүй байна гэжэ т00- 
л00д, трактористнууд-папавинта- 
най (Хонхолойн МТО-әй № 88 
тракторай, тракторист нүхэр Вар- 
фоломеев ба бусад) опыдые дары 
дэлгэрүүлхыень Наркомзем ба 
180-6 уялгалха. 


Айкомууд ба аймгүйсэдкомууд 
болбол энә гайхамшагта хүдәлөө- 
ниие дэмжэхэ ба бүхы хэмжээгээр 
туһаламжа үзүүлхә ба, республика 
соохи МТО-үүдэй ажал‹ябуулгые 
һайжаруулгын амжалтые шиидхэ- 
хэ главна забеэг болгон, 
масеово-политическ» хүдәлмэрине 
үргэнөөр әмхидхэхә ұялгатай. 


4. МТС-үүдтә тракторнуудые 
оройдоо харууїалдаггүйнь шалта- 
гаанһаа, тэдэнэй бүтөөсын бага, 
ба хүдэлмәригүй мийн байдагыень 
хараада абажа, трактор бүхэндэ 
техническэ харууһалга хэхэ гра- 
фигые энэ оной июниин 10 хүрэ- 
тәр зохёохыень ба тэрәниие тог- 
тооһон болзор соогоо заабол дүүр- 
гэлые хангахыевь МТС-үүдәй 
лиректорв үүлые уялгалха, 


Техническэ харууһалгын дааба- 
рине бүрин дүүргэхын тулада, 
тракторна бригадануудта техни- 
ческә һуралсалые дары эмхидхәхә, 
МТС-үүдэй ахалагша мехавигууд 
болбол миил простой ремонтнигууд 
бэшэ, харин машинно-тракторна 
паркые үвдэр бүтөөсэтэйгээр хэ- 
рэгләлгые әмхидхәгшәд болохынь 
тула тэдэнэй хүдэлмәрпиєв үндә- 
һөөрәвь шэнэдхэн табиха хәрэг- 
тэй МТС-эй хүдэлмэри хадаа, 
гансахан тракторна хүдэлмэрийн 
планиие дүүргэлгээр бэшэ, мүн 


машинно-тракторна паркын 16х- 


ническх байдалаар сэгвэгдэхэ 
байна гэжэ, МЇС-үүдэй директор- 
нүүдтә уридшалан дурадхаха. 


(Үргэлжэлэлэнь 2-дохи нюурта). 


Республика соохи машинно-трактор- 


на станцинуудай 


БМАССР-эй Совнаркомой ба ВКП(б) 


-эйн Обкомой Б 


хүдэлмэри тухай 


юрогой тогтоол 


(Эхин нюурай үргэлжэлэл). 


МТС-үүдэй тракторта техничес- 
кә харууһалгые хангалгын 348- 

бариие нэбтэрүүлгэдэ ба энээвэй 
дүүргэлгэдэ саг үргэлжын конт- 
роль табихыень Наркомзем, айко- 
мууд ба аймгүйсэдкомуудые үял- 
галха. 

5. Техническә харууһалалгын 
асуудалда олониитын Паналнуудые 
хандуулхын зорилгоор, техническэ 
харуүһалгын асуудалнууд тушаа 
материалнуудые толилхыень ба 
түрүүшүүлэй ажалай опыдуудые 
дэлгэрү үлхыень, мүн тэрэшэлэн 
тракторай хүдэлмэридэ тохёолдо- 
дог дутуунуудые зайлуулха арга- 
нууд ба теххарууһалгын методи- 
ко тушаа техническэ ковсульта- 
цинуудые саг үргэлжэ хэблэжә 
байхыень Наркомземдэ, республи- 
кын ба районой газетэнүүдтэ 
даалгаха. 

6. Машинно-тракторна паркда 
техническэ харууһалга хангалгын 
заабариие нэбтэрүүлгээр МТС-үүд- 
тэ практическа туһаламжа үгэ- 
хын тулада, инженерно-техническә 
хүдэлмэрилэгшэдї ээ 10--15- һаа 
доошо бэтэ хүнүүдые 20 хоногой 
болзортойгоор гээгдэнги МТС-үүд- 
тэ командировалхыень ВЕН(0)-эйн 
Обкомой хүдөө ажахын таһагта ба 
Наркомземдэ даалгаха. 

Ч. Түс-тус участогууд дээрэ 
ажаллахаар эртәһәэ хараалагдаһан 
плангүйгөөр, үйлэдбэрийн зэбсэ- 
гые ба ажаллаха газарые бэлэд- 
хэнгүйгвөр, хүдэлмэрийнгөө хам- 
тын планаар тухайлаад, үйлэд- 
бэрийн гол зэбсэгүүдые хэрэглэхэ 
ябадал МЇС-үүдэй хүдэлмэрийн 
практикада гарана, тэрэвь хадаа 
тракторна паркые хүсэдөөр хэрэг- 
лэхэгүй ушарта хүргэдэг бай- 
һыевь хараада абажа, хүдөө ажа- 
хын хүдэлмэрийн бүхы үе соохи 
хүдәлмәриин хүсэд хәмжәэе, ажал- 
лаха газарынь, хүдэлмэреэ дүүргэ- 
хэ условиинь эртәһәә тогтоон, 
тэрээнээ тракторна бригада, 
бүхэндэ, тракторист ба комбайнер 
бүхэндә ойлгуулхыень МТО-үүдэй 
диреторнүүдые уялгалха. Хүдэл- 
мэри бүхэниие дүүргэхын тулада, 
хүдөөажахын прицепной машина- 
нуудые, ремонтно зэбеэгүүдне, 
запасной частьнуудые саг болзор 
соовь ба эрхим шанартайгаар ре- 
мовтложо бэләдхэлгые заабол 
хангаха. 

8. Тракторна бригадын хүдэл- 
мэрилэгшэдтэ байра байдалай нор- 
мальна услови байгуулхын 08 
общественнэ эдеэ хоол эмхидхг- 
хын зорилгоор, трактористнуудай 
вагончигууд ямарвууд условитой 
байһыень ба тиимэ байраар али 
тухай хангагданги байһыень шал- 
гаха шалгалтые иювиин 10 хүрэ- 
тэр үнгэргэхэ, мүн тәрәшәләв, 
трактористнуудта зохид һайн бай- 
ра байдал ба эдеэ хоолой про- 
дуктнуудые хангалгаар колхозой 
правлениин хүдэлиэрийе колхоз- 
нигуудай хамтын суглаан дээрэ 
зүбшэн хэлсәхыень айкомууд ба 
аймгүйсэдкомуудые уялгалха 

Кадрнуудые, илангаяа 
басагад-калрвуудые бэлэдхэлгээр 
тогтодгдоһон плантай зохилдуулан, 


Занаменай аймагай туруушуүул-- 


малшадай 


Майн 26-27 үдэртэ, Закаменай 
аймагай малажалай стахановецуу- 
дай, фермые даагшадай, колхозой 
правлениин ба сомсоведэй түрүү- 
лэгшэнэрэй  совешани болоод 
ХҮ Үүрэбэ. 

ВКЦ(6)-йн ЦЕ-гэй Мартын 
пленумэй тогтоол хэрзэргээр беэ- 
лүүлэгдэжэ байһан тухайда 
партиин айкомой секретарь нүх. 
Халвев энэ совешани дээрэ дэлгэ- 
рэнгы доклад хәбә. 

Тус доклад тушаа хамта 17 хүн 
үгэ хэләһән байна. Їэдэнэр бол- 
бол Мартын пленумэй шпидхэбэри- 
тэй зохилдуулан, ямарвууд прак- 
тическа хэмжээябуулгануудые 


һурагшадай тооё бүрин хүсөөжэ. 
массова квалификацийн механиза 


хәрәгые дары ЭМХИДХЭХЫС НЬ 
ВЕП(б)-эйн айкомуудай секретарь- 
нуудаа ба айнгүйсэдкомуудай 


түрүүлэгшэнэрлЛээ, А30-е даагша- 
нарһаа ба МТ10-үүдэй директор- 
вүүдһәэ эрихэ. 

Эвэ оной июнь һарын эсәстә 
трактористканууд ба комбайнер- 
басагадай республиканека сове- 
шани зарлахыень Шаркомземдэ 
дурадхаха. 

10. МТО-үүдтә политико-массова 
ба агитационно хүдэлмэри хангал- 
тагүйгөөрэмхидхэгдэнхэй байһыень 
тэмдэглэн, тус хүдэлмэриие МТС- 
эй үйлэдбэрийн зорилгонуудтай 
нарлар зохилдуулан ябуулхыень, 
ажалай дисциплиные эрид бүхэ- 
жүүлгые хангахыень ВЕКЦ(6)-эйн 
айкомуудһаа ба МТС-эй зампо- 
лидуудһаа эрихэ. 

11. МТС эй тракторва паркын 
һаадгүй хүдәлмэриие хангагша 
центральна ба шиндхэхы фигура 
болбол ахалагша механигууд ба 
тракторва бригадын бригадирнууд 
мүн байвые хараадаа абажа, 
МТС-үүдэй ахалагша механигуу- 
ДЫё ТОМИЛОЛГО, ЭНДЭ-ТЭНДЭ ЭЛЬГЭЭЛ- 
гэ ба їзлгэлгэ хадаа Газартаряа- 
лангай Наркомой табилгаар, имаг- 
тал БМАССР-эй ОСовпаркомой ба 
ВКЦ(6)-эйн Обкомой зүбшөөлтэй- 
гөөр хэгдэхэ ёһотой, тийхэдэ трак. 
торва бригадануудай бригалир- 
нуудые МТС-эй лирекциин дурад- 
халвар, айком ба аймгүйсэдкомой 
зұбшөөлтэйгөөр баталдаг болохо 
гэжэ тогтоохо. 

13. Пар хахалалгын ба машин- 
но-сенокосно отрядуудай хүдэлмэ- 
риин плавуудые дүүргэхын, узло- 
вой методээр ремовт хэлгэдэ тус- 
гаар авхарал хандуулжа, комбайн 
ба молотилкавуудай ремонтын 
планиие дүүргэхын тула, эрид 
хэмжээнүүдые дары абахыень 
Наркомземые, ВЕП (б)әйн айко- 
муудые, аймгүйсэдкомуудые ба 
МТС-үүдәй директорнүүдые уял- 
галха. 

Пар хахалалгын ба ургаса ху- 
ряалгын үедэ, МТО-үүдые горю- 
чаар таһалдалгүй хангахын тула- 
да дары хэмжээ абахыевь Нарком- 
земдэ ба Главнефтесбытын Улан- 
Удын отделениие уялгалха. 

Комбайнуудай ба молотилка- 
вүудай ремонтые запасной часть- 
нуудаар бүрин хангахыевь Глав- 
тракторсбытын Б.-М. отделениле ба 
сельхозенабые уллгалха. 

13. Машинно-тракторна станци- 
нуудай хүдәлмәриие үндэїөөрэнь 
һайжаруулхын тулада төдэндэ 
вютаг дээрэнь бүхы хэмжээгээр 
түһалха ёһотой байһые шухалада 
тоолон, июнь һарада айкомуудай 
плевумүүдые зарлажа, МТО-эй 
хүдэлмэри тухай асуудалыг 
тусхайлан зұбшэн  хэлсэхыень 
ВЕП(б)-эйн айкомуудта рекомен- 
довалха. 

БМАССР-эй Совнаркомой 
түрүүлэгшэ С.ИВАНОВ. 
ВКП(б)-әйн Обкомой 
секретарь С. ИГНАТЬЕВ. 


совещани 


бэелүүлжэ байһан тухайгаа тодор- 
хойгоор хөөрэһэн байнад. 
Совешанида хабаадагшад колхо- 
зой общественвэ малажалые хүгжөө- 
хэ тушаа хәдэ-хәдән уллгануудые 
абаад,  Бүхэсоюзна Партийна 
Конференциин нэрэмжэтэ социалис- 
тическэ соревнованида оролсохыень 
Сеёленгын аймагай колхозни- 


гуудые урялба. 


Закаменай аймагай түрүү мал- 
шад хадаа 1940 овдо малажалые 
хүгжөөхэ гүрэвэй плавлие үлүү- 
лэн дүүргэхын түлөө большевистс- 
кээр тэмэсэхээр зоригжонхой. 


Б. ШОЕНОВ 


Урийаламжа баригшадай үдэр 


Вкладчигуудай зэргэнүүд олошорно 


,„Уриһаламжа баригшадай ба 
вкладчигуудай үдэрые“* угтуулан 
агитациовно-массова хүдәлмәриин 
үргэнөөр дэлгэрүүлэгдэһәвэй 
результадта, Бурат-Монголой сбере- 
гательна кассануудта ажалшадай 
мүвгөө хадагалалга ехээр ургажа 
байна. 

Май һарын һүүләй үдэрнүүдтэ 
хэдэн арбаад хүдэлмэришэд, елу- 
жащинар, колхознигууд болбол 
сберегательна кассануудай вклад- 
чигуудай зэргэнүүдтэ оролсон, хэ- 
дән мянгаад түхэриг мүвгөө кас- 


сануудта хадагалба. 

Мүнөө, манай республика дотор 
592 мянгаһаа дээшэ зжалшад сбе- 
регательна кассануудта 36 миллион 
500 мянган түхэриг мүнгэеө 
хадагалһан байна. 

Зарим аймагуудай сберегательна 
кассанууд кварталайгаа плануудые 
үлүүлэн дүүргэнэ. їэшээлхэдэ, 
Кяхтын райсберкасса планаа 140 
процент, Мухар-Шэбэрэй — 143,3 
проц.,Яруувын — 131 проц.дүүргэ- 
һән байна, 

Н. Спицин. 


торска кадрнуудые бэлэдхэлгын!нэй 


БАРУУН ЕВРО 


ВУРЯТ-МОНГОЛОЙ ҮНЭН 


ПОДОХИ ДАЙН 


Париждахи бельгийскэ кругуудай мэдүүлгэ 
ФБаруун зүгтэхи военнэ операцинууд тухайда 


итальянска 


ЛОНДОН, июниин 1. (ТАСС). 
Рейтер агептотвын мэдээсэһэ- 
ёһоор, информированна 
бельгийскэ кругуудай түлөө- 
лэгшэдэй мэдүүлгээр, бель- 
гийскэ армнин нэгэ корпус 
хадаа генерал Крахын хүтэл- 
бэри доро союзна. сэрэгүүдэй 
операцинуудта хабаадана. 
Бельгийскх армиин зарим 
отрядууд болбол хойто Фран- 
ци ба Бельгиин бусад райо- 
нуудта боложо байгаа военнэ 
операцинуудта хабаадалсана. 


Военнэ ябуулгануудта зарим 
бельгийскэ самоледууд мүн лэ 
хабаалалсана гэжэ тоолонод. 


Мүнөө Парижда байһан, 
Бельгиин национальна оборо- 
нын миниетр генерал Дени 
болбол ойрын хоёр һарын 
торшо соо шэнэ бельгийскэ 
арми эмхидхэгдэжэ болохо 
байна гэжэ мэдүүлбэ гэжэ, 
агентство мэдээсэнэ. 

Генерал Дениин мэдүүлгын 
броор, мүнөө 1750 мянгаад 
бельгийскә тэрьелээшэд ба 
бельгийскә автотранспортын 
дүрбэнэйнь нэгэ хуби Фран- 
цида байна. 

РИМ, июниин 1. (ТАСО). 
Франци болбол Фландрида 20 
эрхим дивизинүүдээ гээгээ 
гэжэ ,Реджимэ Фашиста“ га- 
зетэ майн 31-дә бэшэбэ. Ма- 
жино линиие хамгаалхын 
тулада үшөө 20 дивизинүүд 
Францида хэрэгтэй. Өөрын- 
гөө альпинийскэ хилэнүүдые 
ба Африкадах өөрынгөө эзэм- 
дэлгэнүүдые хамгаалхын ту- 
лада, Франци болбол,25 диви- 
зитэй байха ёһотой. Теэд, Вей- 
ганай мэдэл доро 60шахуу ди- 
визинүүд байна.Франциболбол 
болохоо байгаа германска доб- 
толгодо эсэргүүсэжэ шадаха- 
гүй гэжэ газетэ тоолоно. 


ЛОНДОН, ИЮНИИН 1 
(ТАСС).Рейтер агентетвын мә- 
лээсэлэй ёһоор, французска, 
танкова частьнуудые коман- 
далагша мэдүүлбэ: „Танкова 
дайн хадаа тон шэнэ ба дай- 
най самостоятельна формо 
мүн. Манай танкнууд болбол 
германска сэрэгүүдтэй байл- 
даанда ороходоо, дайсанай 
флангһаань добтолхоо орол- 
додог ба дайсанай танкнуу- 
дые хэдэн зуугаад метр га- 
зарһаа сэхэ наводкоор 
буудадаг байна. Танк- 
нуудай хоорондохи байл- 
даанууд хэдэхэн минута соо 
дүүршэдэг. Тәнкнуудтаа го- 
рючи абалга хадаа зарим 
ушарнуудта байлдаанай по- 
ли дээрэ болодог байна“. 

Германска пикировалдаг 
бомбардировщигуудай ябуул- 
га дээрэ тогтохо зуураа, ко- 
мандалагша мэдүүлбэ: ,Эгээн 
түрүүшын үедэ, агаарһаа хэг- 


дәдәг германска атаканууд 
болбол пехотото ехә аюул 
болойон байгаа. Сэрэгүүд 


мэгдэдэг үймэдэг байгаа. Мү- 
нөө, доогуур ниидэжэ ябаһан 
самоледуудые винтовкоор уна- 


хэблэлФ Танкова соединенинүүдэй 
операци Дюнкерк шадарай военнэ ябуулганууд 
тухай датска газетэнүүдф Агаарай десантнуудай 
аюулфФАнгло-итальянска харилсаануудай хурсадалга 


дадууд этигэхэдээ, тэдэнэр 
болбол айхаа болиһон ба гер- 
манска самоледуудые буугай 
һомоор унагаадаг болоһон 
байна“. 

КОПЕНГАГЕН, (ТАСС). Ос- 
тендэ ба Дюнкерк шадар ғер- 
манска ба английска сэрэгүү- 
дэй хоорондо болоһон байл- 
даанууд тухай мэдээсәлые 
,Политикан“ газетэ тунхаг- 
лаба. Германска самоледууд 
хадаа Дюнкерк шадар 16 
транспортнуудые ба 3 военнэ 
корабльнуудые шэнгәэәгэә. 
Бомбдолгын результадта 10 
военнә карабльнууд ба 21 ху- 
далдаанай суднанууд гэмтээ, 
тэдэнэй олонхинь шатажа бай- 
на. 60 суднануудай миил 10- 
ниинь бүтэн гараһан хэбэртэй- 
гээр бәшэнэ. Германи хадаа 
Па-де-Калын әрьедэ подвод- 
но лодконуудай базануудые 
барихань гэжэ" „Политикан“ 
газетэ тусгаар тэмдэгләбә. 
500 шахуу германска бомбар- 
дировщигууд английска ар- 
миие агнажа ябанад гэжэ га- 


зетэ мэдээсэнэ. Тэдэнэртэй 
хамта, олонтоото штурмови- 
гууд ба истребительнүүд 


ябалсана. Байлдаанда мүнөө 
хабаадалсадаг, германска ба 
английска самоледуудай тоонь 
4000 шахуу. 

Французска сэрэгүүд бол- 
бол буу зэбсэгээ ба эдеэ 
хоолоо орхижо ябаад, Дюн- 
керк тээшэ сухарина гэжэ, 
Римһәә абтаһан корреспонден- 
ци соонь бэшэгдэнэ.Союзна сэ- 
рэгүүдэй эзэлжэ байгаа тер- 
ритори 800 квадратна кило- 
метрээр тодорхойлогдобо гэжэ | 


Берлинһәэ абтаһан корреспон- |. 


денци соогоо мэдээсэнэ. Дюн- 
керк тээшэ добтолго болбол 
Англиин зүүн-урда эрьенүүд 
тээшэ германска самоледуу- 
дай добтолхо ябадалай гене- 
мүн 


ральна репетицинь 
гэжэ харагдана. 
ПЬЮ-ЙОРК, июниин 1. 


(ТАСС). Дайнда Италиин орол- 
го хадаа „үдәрәй шухала 
асуудал“ болоо гэжэ амери- 
канска корреспондетнүүд мә- 
дээсэнэ.Июниин4 хадаа шинд- 
хэхы үдэр болохо, ушарань, 
энэ үглөөгүүр министрнүүдэй 
совет сугларха ба үдэшэлэ- 
ниинь | фашистска соведәй 
заседани болохо гэжэ Юнайтед 
пресс агенствын корреес- 
пондент мэдүүлнэ. Рузвель- 
тын үгэйэн үшөө нэгэ хан- 
далгые абахаа Муссолиниин 
ареаһан ябадал болбол тус- 
гаар шухала зүйл байна гэжә 
„Нью-Йорк таймс“ газетә заа- 
на. Ассошиэйтэд пресс агенст- 
вын мэдээсэлэй ёһоор, .ИН- 
тернационале реляционе“ га- 
зетә мэдүүлнэ: „Франци ба 
Англи болбол Италиин эрил- 
тые арсаба. Эдэ эрилтэнүүд 
хадаа буугай хүсөөр бәелүү- 
лэгдэхэ байна“. 

Сэрэгүүдые бэлэдхэлгэ тухай- 
да Италиин провинцинуудһаа 
мэдээсэнэ. Дайнда уряалһан 
шэнэ лозунгнууд Римэй ули- 


гаажа, болохо байна гэжэ сол-! цануудаар бии болоо. 


БАСАГАД-ТРАКТОРИСТНУУДЫЕ 
БЭЛЭДХЭЛГЭ — ГҮРЭНЭЙ ШУХАЛА ХЭРЭГ 


Үвгәрэгшә хабар, манай ороной 
солто трактористяүуд нүхэд 
П. Ангелина, П. Вовардак ба 
бусад хадаа, басагад-тракторист- 
нууды бэләдхэхые уряалжа, бүхы 
Союзай залуу колхозницануудта 
хандаа һән. Энэ урла халуунаар 
гтан, бүрин хайшаа жа, 
Левинекэ комсомол болбол газар- 
таряалангай органуудтай хамта 
100 мянган басагад-тракторист- 
нуудые бэлэдхэхэ зорилго таби- 
Мань мэдээжэ. 


ВЛКСМ-эй Центральна КЌомите- 
тэй ба СССР-эй Газартаряалангай 
Наркомадай тогтоолой үндәһә 
һуури дээрэ, Бичурын аймагай 
комсомольско оргавизаци басагад- 
трактористнуудыєе бәләдхәлгәәр 
большевистскэ уллга абафан бай- 


гаа. 
Манай аймаг хадаа Бурят- 
Монголой респүбликын таряан 


ажалтай эгээ томо аймагуудай 
нэгэнь мүн. Мүнөө, аймагай гур- 
бан МТО-эй 43 тракторна. отря- 
дуудта 171 тракзорнууд хүдәлмэ- 
рилнэ. Тэдэнэй 3-нь залуушууд- 
комсомолецуудваа бүрдэнэ. 


Азроэ. раданцан г. Улзн-Урх, Календараше ялаа, 18. Талефаниг вокретарнет. 2-44). отрез нэвтайнай шизий и зготадле д пролагаци 


Типография НКМП. 


НИ ижий 


Комеомольско - залуушуудай 
тракторна отрядууд хабарай та- 
ризгын үедэ һайнаар хүдэлмэри- 
лөө. Шэшээлхэдэ, Бага-Куналрив 
МТС-эй №2 отряд (бригадирынь 
нүхэр Самокрутов) тарилгын хү- 
дэлмэреэр МТС дотороо түрүү 
ябаға.Тус отряд майв 15 хүрэтэр 
условно трактор бүхэвөөр 152 
гектар хахалжа, 865 килограми 
горючи экономилоо. Тракторист- 
нууд нүхэд Николай Богулов ба 
Ольга Смолина 225-225 гектар 
хахалћан ба 180 килограмм горючи 
экономилһон байна. Жәшээтә һай- 
ваар хүдэлмэрилїэвэйнь түлөө, тус 
отрядта МТС-эй дамжуулгын Улаан 
Туг барюулагдаЛан байгаа. Зүгөөр, 
№2 отряд болбол саг үргэлжэ тү- 
рүү ябажа шадаагүй, хэдэн отря- 
дуудта гартаһан байна. 

Жідавовай нэрэмжэтэ ба «Улаан 
Одон“ колхозуудай поливууд дээрэ 
хүдәлмәрилһән отрядууд (брига- 
дирвуудывь нүхэд Шодоев ба Ба- 
томункуев) хабәрай тарилгые 
аймаг дотороо эгээ түрүүн 
дүүргээ. | 

Олон тоото стахановецууд ба 
ударвигуудай дунда 68 комсомоле- 


(зүүн гарһаа) Болдырев Б. Б, 


Емельянов Н. В. 


ОТАХАНОВЕЦ ЦЫРЕНДОРЮЖИЕВ 


Паровозо-ваговно заводой модо | 
болбосоруулалгын цехын эрхим 
стахановец нүхэр Ринчин Цырен- 
доржиев болбол үдэр бүрийнгөө 
үйлэдбэрийн даабаринуудые саг 
үргэлжэ 150 процент дү үргэнэ, 

Мүнөө нүхэр Цырендоржиев 


болбол токарна, модо харуул- 
даха станогуудта хүдәлиэ- 
Туруу 


Буркоолсоюзай автобазын колд- 
лективэй хүдэлмэришэдэй дувда 
Сталивска Гурбадугаар Табан- 
жэлэй нэрэмжэтэ социалистическә 
соревновани үргэнеөр дэлгэрүү- 
лэгдэнхэй. Әрхим стахановцууд 
үйлэдбэриин үвдэр показатель- 
вуудые туйлана. 


Жэшээлхэдэ, стахановнууд 
шофернууд нүхэд В. 0. Яблуковс- 
кий, А. Н. Орлов ба Б. Б. Масович 
гэгшэд үдэр бүрийнгөө даабари- 
нуудые 150 процент хүрэтәр 
дүүргэвэ.Машинануудтань нэгэшье 
дефектнүүд гарадаггүй. Нүхэр 
Владимир Семенович Яблуковский 
болбол 1931 овһоо эхилэн автома- 
шинын шофероор хүдэлмәрилдәг 
ба тус автобазала үнгэрһән жәл- 
һаз хойшо хүдэлмэрилжэ байна. 


БЭШЭГМЭДЭХЭГҮйе ИЮЛИИН 1 
болотор дүүргэхэнь 


Заудинска райовой, 231 эхин |гүй гражданин А. 11. Кликуво 
һургуу лиин Тургагша нүх. Куз- | гэгшә гражлавка В. В. Лупкинагай 
Вуралсалайгаа | гарай сумкые ходо татаад тәрьел 
үедэ | бә. Тәрээн соонь Лупканагай 9 


нецова болбол 
жэлынө дүүрээд, мүвөө 
бэшэг мэдэхэгүй 


баадалсана. 


Мелькомбинадай тарна базын 


ЗУРАГ ДЭЭРЭ: Госфилармониин багшанар-отличнигууд 


шофернууд 


ябалалые | жэлэй паспорт, | 
усадхаха хэрэгтэ активнаар ха-|нүүд ба мүнгэн байгаа. Удавшье 


№127 алав. 


Лучко С. Е., Павлов А. А, ) 


(Пестеревэй фото). 


рилхэ специальностьнуудые Шу. 
далаа. Цырендоржиевай стаха- 
новска хүдэлмэрине үвдэрөөр сәг- 
нэжэ, Заводой Управлени бол- 
бол хүндэлэлгын грамотаар 
шагнаа һән. Баһа, цехынь мест- 
ком болбол хэдэн дахин үнэтд 
бәләгүүдэәр шагнаһан байна. 


Шофер - стахановец Яблуков" 
ский болбол эрхим хүдэлшэрийн 


жэшээнүүдые харуулна. Энэ оной 
түрүүшын квәрталай планиив 


200 процент ба апрель Гарынгаа 
даабариие 165 процент дүүргабэ.! 


Мүн тэрэшэлэн, слесарьнүүд 
нүхэд П. И. Шапошников, Н. 4 


Лужвиков бз токарь-стахановеші 
нүхэр В. В. Бусыгин гәгшәд 
моторно цехтэ хүдәлмэрв2лхә 
зуураа, даабаривуудаа 150-200 
процент хүрэтэр дүүргэдэг юм. 
Тэдэнэй заһабарилһан моторнууд 
ба частьвууд һайн шавартай 
байдаг. 


Бизьяев. 


Элдэб ушаралнууд 


Энэ овой майн 22-0й үдэр 
байрагүй ба ямаршье хүдэлмәри 


бусад локумевт 


гүй хулгайшан Ёликунов богби 
милицидэ асарагдаа. 


30 хүдэлмэрилэгшэд-бэшэгнмэдэ- “л 
хэгүйшүүдне. _рургажа, Ий Һаяхан, нәгэтә һүвин город 
159 ОИЕ узтэлгэрэрлиий Ол Набережна поселогой улица 


гэдөөрөө содиалистическэ уялга- 
нуудыө абажа, июлиин 1 болотор 
бүгэдә бэшэг мэдэхэ болохын 
түлвө эршэмтэйгээр тэшэсэнэ. 


Һургагша-активистка Кузнецова | гэл 
ба | хадаа городой нэгэдэхи таа 


һовирхолтойгоор үнгэргэдэг бай- | милициин сотрудвигуудаар барі 
даа. 


занғтинуудаа регулярнаар 


Н а. 


цууд, тэдэнэй 11-нь басагад. 

МТО-үүдтә хүдэлмэрилжэ бай- 
һан 391 траһтористнуудһаа 46 
хүвүүдэнь, 70 комбайнериуулїаа 
Т-вь эхэвэрнүүд юм. Хүдөө ажа- 
хын мехавизаторска калрнуудай 
дунда эхэнәрнүүдэй тон үсөөхэн 
байһавь эвээвһәэ харагдана. Тии- 
мәһәә басагад-трактористкануудые 
олоор бэлэдхэлгэ туйлай шухала 
удхашанартай. 


Комсомол ско оргавизапиин 
үүсхэлээр, үнгэрэгшэ жэлдэ 10 
басагад-трактористнууд ажаліаа 
таһаралтагүйгөөр бэлэдхэгдээ. 
Тәдәвәр хабарай тарилгын үедэ 
вөһэдывгөө шадабариие харуулаа. 
Жэшээнь, Будаева («Улаан-Одон» 
колхоз) нормын ёһсор. үдэр бүри 
14 гектар тариха даабаряа 22-23 
гектар хүрэтәр дүүргэлэг байгаа. 

1940 ондо, ВЛЕСМ-эй Обкомой 
планай ёҺоор, манай комсомольско 
организаци 150 трактористка- 
нуудые бәлэдхэхә байва. Әвә 
зорилго хадаа, манда хүшэхүрэглэ- 
хэ, бидэнэр хүндэтэйгөөрдүүргэ- 
хэбли. Мүнөө тракторна отряд 
бүхэнэй басагад-прицепщигүүд 
техническэ һуралсалда хабаадуу- 
лагданхай. „Улаан Одон“ колхозой 
поли дээрэ ажаллажа байһан 
залуушууд-комсомолецуудай тра- 
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бага ваһанай үхихүбүүд Петро 
Ш. М. Антонов ба Хлебодоров гай 
шәл автомашинын кабинка @ 
байһан 1200 түхэригэй хром 
хулгайлбад, Хулгайшё 


кторна отрядай дэргэдэ 4 баса 
-прицепшигүүд уралсана, 13 
нэй хоёрынь тракторые буу 
шадаха болоо. Бага-Кунаш 
МТС-эй ахалагша механик, 
сомолец нүхэр Семин 1940 @ 
торшо соо 15 басагадые трај 
ристкавууд болгохоб гэжэ ў 
абаад, мүнөө тәдээнтәй 10 1 
занлти үнгэргөө. Мүн тэрэшэх 
тўакторист комсомолец НЩ 
Батомувеуев 4 басагадтай зав 
ябуулна. Бичурын МТС-эй к0 
моленууд нүхэд Павлов ба Тез 
гэгш8л 5-0 басагад-трактерай 
вуулые бэлэлхэхэ үялга аба 
чэдэвтэй теорезическә ба прав 
ческа завятпвуудые үвгэр' 


Бизурын комсомольско рїї 
запи хадаа 150 басагад 1 


рисзкавуулые бәлэдхәхә І 
хүндээ зорилгоёо хэрэг 4 
бвєлүүлхэ байһавь лаблай. 


Масловг- ВЛКСМ-эй 
чурын зйвсмсй секрет 


Харюусалгата редакторы 
орологшо Ц. ОЧИР 


